CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 19º RODADA 


Talleres Córdoba 


30/10/2027 às 18:00 
A Patricio toustau 


O estádio Francisco Cabasés (Ciudad de Córdoba 


Carlos Auzqui & 


Huracán 


Jonathan Galvan 


Diego Valoyes 
Nahuel Tenaglia 


DP Cesar Ibanez 


Michael Santos 
Juan Komar & 


Ângelo Martino 


Ls Estatísticas 
Talleres Córdoba 
46 Posse de bola (%) 
378 Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


AM Escalações 
Talleres Córdoba 


22. Guido Herrera 
2. Rafael Pérez 
6. Juan Komar (o) & 
14. Nahuel Tenaglia & 
15. Enzo Diaz 
7. Diego Valoyes 43 
8 Ignacio Méndez 
410, Héctor Fertoli 
418. Rodrigo Villagra 
4 28, Carlos Ai 


Banco de Reservas 


38. Joaquín Blázquez 
3 Julián Velázquez 
13.1 Malatini 
1 16. Francis Mac Allister 
121. Ángelo Martino & 
40. Cristian Nicolás Luduera 
50. Diego García 
19, Mauro Ortiz 
f/23 Mateo Retegui 
130. Juan Esquivel 
34, José Romero 


Huracán 
54 


425 


Huracán 


1. Marcos Diaz (c) 

3 Leandro Grimi 
25. Cesar Ibaftez D 
34, Jonathan Galvan & 
35. Ismael Quilez 
8. Claudio Yacob 
bio. Franco Cristaldo 
| 11, Héctor Acevedo 
Vi2. Sebastián Ramírez 
416. Rodrigo Cabral 
49. Enrique Triverio 


32.S. Meza 
2, Jose Moya 
4. Raúl Lozano 
26. Santiago Moya 
46. Iván Erquiaga 
15.5. Hezze 
18. Patricio Toranzo 
123. Lucas Vera 
124. Nicolás Silva 
1/7. Matías Cóccaro Ferreira 
1/20. Jhonatan Candia Hernández 
28. Fabian Henríquez 





